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Mittheilungen aus clem Gebiete der Malakozoologie. 


Diagnoses 

spoeiornm novarmn a J. F. Quadras in insnlis Mariannis 
eolloetanim soripsorunt 

.1. F. Quadras ot (>. F. do Al o ol lo n d o r (T. 

(F ortsetzung). 


25. Omph<dotvopis submcivitima Q. et Mlldff. 

T. rimata, ovato-conica, solidnla, subpellucida, luteo- 
eornea. opaoa, fore laovigata: spira niodieo olovata. 
fore rcgularitor eonica apire obtuso. Anfr. fore (». sal 
eonvoxi, .sutlira profunda. subcanaliculata disoroti, 
i lit it mis ad peripheriam obtuso carinatus, luisi crista 
valicla sod parum olovata. rimae valde approxhnata 
XXVI. :i 
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cinctus. Apertura verticals, acnminato-ovata, peristoma 
obtusum, in til s sublabiatum, basi et ad columella] 11 
expansiuseulum. Operculum nonnale. 

Alt: 4, diam. 3 mm. 

20. Omphalotropis (Soleuomphala) couica Q. et A1 lid(4. 

T. anguste perforata, elongate ovato-eonica, tenuis, pel- 
lucida, laevigata, oleonitons, comeo-bnmnea; spira 
fere exacte conica apice obtusulo. Anfr. G 1 /' 2 oon- 
vexinsculi, sntura submarginata discreti, ultimus bene 
convexus, basi crista parum distineta rimae valde 
approximata cinctus. Apertura parum obliqua. am- 
minato-ovalis, peristoma rectum, obtusum, basi sub- 
cffusum. ad columellam reflexiusculum, profundiuscule 
sinuatum. 

Alt. 4,75, diam. 3 mm. 

Chalicopoma Mlldff. n. sect. Omphalotropis. Oper¬ 
culum corneum paucispirum extus, lamina tenui testacea 
vix spirali ad nucleum erosa obtectum. 

Typ. O. semicostulata Q. et Mlldff. 

27. Omphalotropis [Chalicopoma) semicostulata Q. et Mlldff. 

T. angustissime perforata, globoso-conica, ad suturas 
costulis sat distantibns, fortibus, subtus evanescentibus 
sculpta, ceterum fere laevigata, nitons, lutea. brunneo- 
et albo-marmorata; spira sat elevata lateribus vix 
convexiusculis, apice obtuso. Anfr. 6 oonvexiusculi, 
sutura profunda, subdistincte marginata disjuncti, 
ultimus bene convexus, vix angulatus, basi carina 
parum distineta, perlbrationi valde approximata cinctus. 
Apertura vix obliqua, acumimito-ovalis. peristoma 
baud expansiun, basi ad carinam paullum etfusum, 
columella sat sinuata, superne dilatata. callo lato 
appressa. Operculum nonnale. 

Alt. 0, diam. 4,5 mm. 


28. Owphalotropis (Chalicopama) laevigata Q. el Mlldff. 

T. rimata, oblongo-conica, solidula, subtilissime striatula, 
niteus. Hava, pallide inarmorata; s]>ira sal elongata, 
exa( : te eonica. Anfr. 0 convexiusculi. siltura sat im- 
pressa disereti, illtiinus bene convexus, basi crista 
distincta rimae valde approximala cinctus. Apertura 
])annn obliqua, acuminato-ovalis; peristoma expansius- 
culum. paulluia labiat.um, ad coliiinellain siunatum. 
Operculum normale. 

Alt. 5, diam. 3 mm. 

211. Omphalotropis (Set (I in ell <i) gracilis 0. el Mlldff. 

T. angusle perforata, graciliter turrila, tenuis, eostis validis, 
sat distantilms et in interstitiis lineolis spiralibus tenu- 
issimis sculpta. corneo-brunnea; spira valde elongata, 
sensiin attenuata. apice subacuto. Anfr. 7 J /2 lentis- 
sime accrescentes, perconvexi, sutura valde profunda 
discrete ultinins penultimo vix altior, 1 /& altitudinis 
adaequans. antice paullum aseendens, basi baud cris- 
tatus. Apert, fere vertiealis, late ovalis, sat excisa, 
peristoma simplex, rectum, marginibus callo tenui 
juudis, columellari paullum dilatato, patente. 

Alt. 3.5, diam. 1,5 mm. 

d(). (Jmplmlofroj)is (Scalhiella) ])ilosa Q. et Mlldff. 

T. angustc perforata, sat elongate turrita, tennis, sub- 
pellueida, sat confertim costulata, undique pilis bre- 
vibus teuuibits hirsuta, laete flava; spira elongata, 
exacte eonica apice acutulo. Anfr. 7 c-onvexi, lentis- 
siiue accrescentes, sutura profunda discreti. Apertura 
modice obliqua. late acuminato-ovalis, peristoma rec¬ 
tum. oblusum, margine columellari subsinuato. 

Alt. 3,5, diam. 1.5 nun. 


Var. pilosvUa. T. graciliter elongato-turrita, sat 
distaiiter costulato-striata, flava, strigis corneo-rufis 
ornata. 

Ileteropoma Mlldff. n. gen. Itealiidarum. Testa 
mnbilicata, turbinata, parva, varie sculpta, operculum 
subspirale anfr. 4, nucleo subexentrico, lamina interna 
tenuis cornea, externa testacea, baud sulco ab ilia 
separata. 

Typ. It. quadrasi Mlldff. 

31. Ileteropoma qua (In t si lllldff. 

T. anguste mnbilicata, turbinata, solidula transverse stri- 
atula, lineis spiralibus minutis confertis decussata, 
costis validis sigmoideis distantibus eleganter sculpta; 
spira sat elevata, conoidea, lateribus paulluin conca- 
vis apice obtuso. Anfr. 5 convexi, ad suturam valde 
profundam, subcanaliculatam subangulati, turn plani- 
usculi, ad suturam inferiorem obtuse cristati, ultimas 
ad periplieriam carina bene exserta, valida, obtusa, 
crenata, altera minore media basi, utracjue usque ad 
peristoma producta cinctns. Apert, fere verticalis, late 
elliptica, peristoma multiplicatum, incrassatulum, hand 
expansum. Operculi lamina externa parum concava, 
radiatim striata, nucleo corneo, nitente, interna vix 
concava. 

Alt. 3,33, diam. 3,25 mm. 

32. Heteropoma pyramis Q. et Mlldff. 

T. sat aperte umbilicata, pyramidata, solidula, subtilissime 
striata, costulis tenuibus foliaceis, distantibus sculpta. 
corneo-brunnea; spira valde elevata, fere exacte conica 
apice sat obtuso. Anfr. 0 lente accrescentes, sutura 
profunde canaliculata discreti, convexi sed latcraliter 
compressi, ultimas carinis 2 ad periplieriam et media* 
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basi obtusis sod bene exsertis cinctus, costulis in 
carinis in alas longiuscnlas clongatis. Apertura ver- 
ticalis, late elliptiea. peristoma rectum obtusum. Oper- 
culi lamina externa valdc concava, marginibus anfrac- 
tiuun sat elevatis. 

Alt. 2,75. diam. 2 mm. 

33. Heteropoma tuberculatum Q. et Mlldff. 

T. perforata. conico-turriia. solida. lineis spiralibns valdc 
oon Tertis decussata, cost is transversis valdc distantibus, 
vn lid is. subtloxuosis sculpta. cornco-fulva; spira valdc 
elevata. tore exacto conica, apicc obtusulo. Anfr. 
7) l 2 sutura profunda snbcanalioulala disjunoti. convexi, 
latcralitcr eompressi, ultimas ad pcripb(Tiam et media 
basi carinis 2 obtusis sed bone exsertis per costas 
tubomilaiis cinctus. Apert, vertiealis, ellipsoidea, peris¬ 
toma rectum, obtusum, margo superus ad insertionem 
rereriens, medio protraetus, columellaris profundiuscule 
sinuatus. Operculum illi M. quadrasi simile. 

Alt. 3.1. diam. 2.7) mm. 

34. Hrteropoma turritum (). et Mlldff. 

r l\ anguste umbilicata, elongate eonico-turrita, solidula. 
lineis spiralibns tcimibus ‘vnldo confer!is decussata. 
cost is crassis valdc distantibus, subtus tenuioribus 
sculpta. eorneo-brunnea; spira valdc elevata, oxaete 
conica apice obtuso. Anfr. (> leiite accrescentes, sutu¬ 
ra prolunde eanaliculata diseroti, convexi, latcralitcr 
eompressi, ultiinus carinis 2 crassiuseulis, obtusis. bene 
exsertis, confcrtim tubereulatis cinctus, anticc breviter 
solidus. Apertura verticalis. ellipsoidea. peristoma 
rectum, obtusum, multiplicatmn, sat ])orrectum. 

Alt. 3. diam. 2 mm. 
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35. Hcteropoma fat nun Q. et Mlldff. 

T. august e umbilicata, turbinata, solidula, su])tilissiine 
striatula, costulis tenuibus foliaceis distantibus sculpta; 
spira sat elevata lateribus fere strictis, apice obtusulo. 
Anfr. 5 perconvexi, sutura profunda snbcanaliculata 
discreti, ultimus ad peripheriam et media bnsi carinis 
obtusis sed bene exsertis, per costulas subalatis cine- 
tus. Apertura sat obliqua, subcircularis, peristoma 
simplex, obtnsum, margo superus ad insertionem valde 
recedens, fere excisns, medio profunde sinuatus. Oper¬ 
culum illi H. quadrasi simile. 

Diam. 2, 5. alt. i2,75 mm. 

3(>. Hcteropoma glabratum Q. et Mlldff. 

T. perforata, turbinata, vix strialula. subniteus, luteo- 
cornea; spira sat elevata, fere exacte coniea, apice 
obtusulo. Anfr. 5 convexi. sutura ])rofunda discreti. 
Apert, fere* verticals, ovato-rotundata, peristoma simplex 
rectum obtnsum. Diam. 2.3, alt. 2,3 mm. 

QuadrasieUa Mlldff. n. gen. Realiidarum. T. aperte 
umbilicata, depressa aut depresso-conica. varic sculp¬ 
ta, parva, operculum i2 laminis conslitntum, interna 
tenuis, cornea, anfr. 3—4 nucleo subexcentrico, exter¬ 
na testacea aperturam superans, intus sulco ad reci¬ 
piendum peristoma indnta, spiralis, margine praeci- 
pue superne dilatato et revoluto. 

Typ. Q. nmcronata Mlldff. 

37. QuadrasieUa nmcronata Mlldff. 

r i\ late et aperte umbilicata. depressa, plerumque fere 
discoidea, tenuis, lineis spiralibns valde confertis et 
costulis tenuibus foliaceis sat distantibus sculpta, 
corneo fulva; sj)ira plus minusve elevata, lateribus 
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concavis. apice mucronato, oblusulo, rubello. Anfr. 5 
couvexi. sat celeriter accrescentes, sutnra profnnde 
ranalirulata discreti. nttiinns prope suturam o])tusc 
angulatus. ad et infra peripheriam carinis obtnsis 
sod exsertis cinctus. costulis in carinis elongatis, inter 
carinas planulatus. Apcrtura fore verticnlis, subcir- 
cnlaris. peristoma rectum obtusnm. Operculum acu- 
minato-ovale. anfr. i transverse plicato-striati. nlti- 
mns valde dilatatns nndi<[ue apertnrain snperans et 
circa peristoma revolution. superne longe patens. 

Diam. maj. (sine operculo) 4 alt. 2.25. apert. diam. 
I.o. opercnli long. 2. lat. 1.00 mm. 

Fonna conoidea : Diam. 3.25, alt. 3 mm. 

38. Qmuh'ashlhi clathruta Mild IT. 

T. auguste sed aperte umbilicata. depresse conica. soli- 
dnla. lineis spiralibns elevatis et costnlis aentis 
sat conlbrtis clatbrata. undique pilis brevibns 
birsnta, corneo-brunnea: spira sat elevata. lateribus 
panllnm concavis. apice acntnlo rubello. Anfr. 5 
convexi. sutnra profunda disrreti, ultimus panllnm 
lateraliler compressus baud carinatus. Apert, fere 
verticalis, Into ovalis, peristoma rectum. obtusnm. 
Operculum extus valde concavum, anfr. 4. ultimus 
lalissimus plicato-striatus. marline crenulatus. baud 
rellexus. intus laniellatim transverse costatus. 

Diam. maj. 1*. alt. 3.3. apert. long. 1.75. lat. 1,00, operc. 
long. 2.5. lat. 2 mm. 

39. Tnmcntolla marianminim Q. et Mlldff. 

r l\ (listinrte rimata. subcvlindrica, solida, cost is elevatis. 
obtnsis. con fort is. interstitia subaequantibus, 33—35 
in anfractu ultimo seulpta. pal 1 itle Intea ant rubella: 
spira sensim attennala. Anfractns (jui supersunt 5 
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convexiusculi, ultimas basi crista compressa obtusa 
usque ad peristoma producta ductus. Apert, verti- 
calis, oblique ovalis, peristoma modice expansum, 
superne subsolutum. basi ad cristam leviter sinuatum. 
Operculum valde convexum, radiatim plicatum. 

Alt. 8,5, diam. 4 mm. 

40. TnmcateUa subauriculata Q. et Allldff. 

T. rimata, cylindraceo-turrita, solidula, sat distanter 
costata, costis 23—25 in anfr. ultimo, luteo -albida; 
spira seusim attenuata. Anfr. superst. 5 convexi, sntura 
profunda discreti. ultimus basi crista compressa valida 
usque ad peristoma producta cinetus. Apertura verti- 
calis, acuminato-ovalis, peristoma simplex, continuum, 
superne breviter adnatum, sat expansum, basi ad 
cristam leviter sinuatum. breviter effusum. Oper¬ 
culum lit praec. 

Alt. 10. diam. maj. 4 mm. 

41. TnmcateUa exjxmnlabris Q. et Allldff. 

T. vix rimata, turrita, solidula, subpellucida, costis validis 
substrictis interstitia aequantibus. ad suturas subtuber- 
culatis 31 in anfr. ultimo — sculpta. luteo-alba. 
Anfr. qui supersunt 5 sat convexi. sntura marginata 
discreti. ultimus antice paullum ascendens. basi crista 
crassula paullum exserta usque ad peristoma producta 
ciuctus. Apertura verticalis. acuminato-ovalis, peristoma 
extus late expansum. basi sat effusum, profundiuscule 
sinuatum, ad colmnellam sat expansum. superne ex- 
pansiusculum, breviter adnatum. Operculum extus 
valde convexum, radiatim plicatum. 

Alt. 10,5, diam. 4,5 mm. 
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\d. Tnmcnfrfla (Tnheitiu) p<tvnd<t Q. et MIldlT. 

T. ini perforata, loro cvlindrira, solidula. subpellucida, 
alba, costis validis latiusculis distantibus— 13—14 in 
anIr. ultimo — sculpt a. Anfr. superst. \ planinsmli, 
ad suturam pcTprofundam subtabulati, nltimns basi 
crista bene exserta crenulata in labrum externum 
desinente cinctus. Apert lira verticalis, oblique ovalis. 
peristoma duplex, externum sat expansum. valde in- 
crassaturn, basi cum crista junctum, internum valde 
porrectum undique solutum expansiu^culuin. 

All. o.o. diam 2.7) mm. 

13. Truncati'llu (Tuhcitift) huiicHirostu Q. ot MlldtV. 

T. non rimata. subcylindrico-turrita, tenuis, costis tenn- 
ibns. acutis, sat elovatis distantibus — IS in anfr. 
ultimo — sculpta. Anfr, superst. 7> convexi, lento accres- 
centes. sutura profunda diseroti. nltimns basi crista 
valida. valde compressa. lamellatim costata cinctus. 
Apertura verticalis. oblique ovalis, peristoma simplex, 
undique solutum. sat oxpansum. margine dextro sat 
effuso. 

Alt. 7. diam. "2.17) mm. 

H. Tnutcatrf/ft (Tahvifia) alata O. el illldtl*. 

T. iniperforata, elongate* turriia, solidinscula, lanadlose 
costata, costis 22 in anfractu ultimo, albida: spira 
sensim attenuata, decollala. AnlV. qui suporsunt <> 
convexi. sutura profunda disjuncti, nltimns basi hand 
cristatus. Apertura verticalis. anguste ovalis, peristoma 
duplex, internum sat expansum. iucrassatuluin. snb- 
porrectnm. externum latissime oxpansum. sinuosum, 
superne magis dilatatnm. alae instar patens. Oper¬ 
culum eartilaginemn. ext us convoxum, costulis lamelli- 
formibus radiatis ornalum. 


long*. fere 
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All. 10. diam. fere 3, apert. r. perish lal. 3, 

4, all. 3,a mm. 

45. firorissK cl cyans Q. et Ml kilt*. 

T. conico-globosn. solidnla, transverse striatnla, corneo- 
fulva: spira sat elevata. lnteribiis convexinsculis, apice 
acntnlo glabrato. Anfr. 4 convexi, medio subcom- 
pressi, pone suturam et infra peripberiam angnlati, 
in angulis costnlis alifonnibns enrvatis senlpti. Aper- 
tnra diagonnlis, tnmeato-ovalis. peristoma simplex 
obtusum, intus snblabiatnm, margine columellari 
rellexo, eallo laliusenlo a])resso. Operculum normale. 

All. 3,5, (liam, 3,5 mm. 

40. Gcorissa hianyuJata Q. et Mlldff. 

T. globoso-conica. tennis, subtiliter striata, rostulis 
lennissimis niembranaceis valde deciduis sculpta. corneo- 
lnteseens ant tlavescens. Anfr. 4 convexi, lateraliter 
compressi, snpra (4 infra peripberiam obtuse angnlati, 
in angulis alis brevibus enrvatis ornati. Apertura valde 
obliqua. late ovalis, tnmeata. peristoma rectum ob- 
lusmu, margine columellari reflexo, apresso. 

Alt. 1.75, diam. 1.5-1,00 mm. 

47. (rcortssa Jarrlyata 0. (4. Mlldff. 

T. ovato-conica. tenuis, subpellucida, vix striatnla, niti- 
dnla, corneo-fulva; spira convexo-eonoidea apice ob- 
tuso. Anfr. 4 convexi celeriter accrescentes, sutura 
valde impressa discreti. nltimns magnus, tumidnlus. 
Apertura sat obliqua, trnncato-ovalis, peristoma sim¬ 
plex. aeutum. margine columellari reflexo, eallo late 
a ppresso. 

Alt. vix 3, dialn. 1,5 mm. 


